
t JMI S.A. - H10NGI.A - Mod. 905. Kiccv.iore a inodulaaionc di uupicasa « di frcqucnza. Cmuiii oiidc medic divisa, aei bande 
uliarfaie OC cd KM da 87 a 101 Me/a. Media freque.ixa AM 470 ke/a cd KM a 10,7 Me/a. R«vcl-iore FM a rapporlo. IWnia di 

uK-ila 6 wall. Coiuuiiio 90 wall. (V. a parte valori component!). 

























































































































